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es ist


nicht anders zu erklären


Gott


hat sich einen


Traum


erfüllt


dich









Not


wie


können sie den Tod


ertragen


wie Tages-Schritte tun


wie nicht


nach heiler Hilfe


fragen


während die freien Hände


ruhn


wo


bleibt für sie noch eine Hoffnung


wo findet sich ein sicherer Weg


wer


bietet ihnen eine Öffnung


wer übers Wasser


einen Steg









in schlechten Zeiten


halten wir oft treu zusammen


obwohl


eine Lösung nicht in Sicht


warum sollte


es für Gott


nicht dasselbe bedeuten


Seine Hände


sind schließlich an unsere


gebunden









Beten


ist das Einüben


in Gottes


Arme


zu fallen









Wachträume


sich reckend


zittert die Natur


sich zum Erwachen


Auftauen


der Starre


die sich festgesetzt


damals


als der Sommer vorbei


und der Herbst launisch


aufatmen


zu neuer Kraft


die zwar immer schon da


jetzt sprießen darf


zu flammenden Blüten









falls


du immer wieder


etwas Neues


entdecken


möchtest


schau


nicht zu weit weg


nicht zu lange voraus


nicht zu nah vor deinem Haus


nicht zu hoch im Oben


schau


einfach in dich









solange


wir


Schönheit


in Kilo


Intelligenz


in Zeugnisnoten


Stärke


in Muskeln


denken


finden wir zu keiner


Weisheit









Geschichte


der


Erde


in drückender Dichte


es hebt sich empor


der Mensch zum Gericht


er trotzt jeder Nacht


als wüsste er gestern


dass all seine Taten


ihn führen


zum Licht


das Wissen verbreitet


Erkenntnisse schenkt


vom Anfang


und Ende


und dem


der sie lenkt









alles


wird


Seinen


Sinn


finden









ereigne


dich


Welt


durchdring


deine Schichten


wo bleibt nur


dein Geist


wo steht deine Tür


bekennende Pflichten


was ist zu vernichten


wofür









Sonne


erstrahlt sich


über dir


verströmt sich


preist sich an


sie wärmt die Erde


und meint dich


trau dich









die


ewige


Weisheit


lässt dich nicht


im Regen


stehen


versprochen









Glatteis


lässt Dich


meine Hand halten


Tauwetter


lässt mich sicher treten


wer hält mich


nun


da ich mich von Dir


gelöst









aufleuchtend


setzt die


Freude


das stockende Rad


der Geschichte


wieder


in Gang


einfach so


weil sie


da


ist









wolkenlos


täuscht sich


der blaue Himmel


über das Trübe


der Menschheit


hinweg


vergessen


machen


will das Blau


alle Zerstörung


und lockend


mit seiner Klarheit


die verstörten Seelen


rufen









ich


finde das traurig


Du Große


Güte


dass Du sie nicht hörst


wo sie doch gelesen


dass alles


in Deiner Macht


dass kein Ding unmöglich


und ihre Sorgen in Deinen Händen ruhen


wie lange


sollen sie da noch rufen


an wem


liegt es


sie zu hören


an Dir


oder etwa doch


an mir









Kreis


lauf


des nachts


wenn ich schlafe


ziehen Sterne


weiter, als meine Gedanken reichen


zu unverblühtem Weideland


wo sich Bienen laben


ohne Absicht


das ihre tun


einfach den Plan erfüllen


der nirgends befohlen


und sie letztlich


dahin führt


wo auch sie ihren Anfang


bekommen


Sinnieren


Studieren


Lesen der Welt
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